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Descripción Detalles del producto $ 


Borna Carril Din de medicion seccionable con 
seccion nominal 2.5mm, color beige y Conexión 
Brida-Tornillo 


Anchura 5,1 mm 
Anchura (pulgadas) 0,201 inch 
Altura 60 mm 
Altura (pulgadas) 2,362 inch 
Profundidad 48 mm 


Profundidad (pulgadas) 1,89 inch 
Profundidad incl. carril DIN 49 mm 
Peso neto 8,0i g 


Comprar online Borna Carril Din de medición 
seccionable 2.5mm Conexión Brida-Tornillo barato 


Consigue Borna Carril Din de medición seccionable 2.5mm 
ConexiéEn Brida-Tornillo barato y al mejor precio en Todo 
Eléctrico. Producto de tipo Bornas carril de la marca Weidmuller 
por solo 4.4€, barato como la mejor oferta. Borna Carril Din de 
medición seccionable 2.5mm Conexión Brida-Tornillo. Tu tienda 
online especialista en electricidad. 
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f ron Envío muy rápido y 100% re endable. .. Buena elecion rapido servi 
Excelente (https://www.opiniones Verifc ads OS eLo alos ia opiniohesvar 
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